ЗВІТ 


про виконання планових та позапланових завдань 
співробітниками відділу систем зв'язку 


(ВСЗ - 450) 
у вересні 2022р. 
Начальник В-450 
О.В. Грицай 
23.09.2022 
Перелік робіт Підстава Виконання виконавці 
(90) (П.І.Б.) 
1. Структурована кабельна система (СКС) 
1.1. Підтримка робочого стану 
1.1.1. Обробка службових записок від | С\з від 04.07.22р. за 
підрозділів та підготовка №044-031 
специфікацій на придбання (П.О.Мордовцев), 
матеріалів для виконання робіт 23.06.22р. за №467- 
власними силами. 27-22 (О.А.Лоза), 
10.08.22р. за Яковенко Ю.А. 
№538/28 (А.В.Заїка), 100 Андрущенко Ю.Ю. 
16.08.22р. за №016- Вальчук С.В. 
203 (М.В.Тулюк), Іляшенко В.В. 
31.08.22р. за 
№158\187 
(А.А.Мартинюк), 
05.09.22р. за №402- 
108 (С.В.Скворцов) 
1.1.2.Обстеження, відновлення, | Розпорядження 100 Крук І.В. 
демонтаж/монтаж після ремонту в | службові записки Артамонов ВМ. 
корпусі 4(206); в корпусі 58(322); в Анохін О.І. 
КЕ й Лук'янюк О.В. 
корпусі 73; в корпусі 4 (КГХ) 
1.1.3.Розробка та супровід Усна вказівка 100 Свистун А.О. 
картограми ВО з'єднань на території Крук І.В. 
ДП «АНТОНОВ» 
1.1.4.Обробка планувань Розпорядження 100 Крук І.В. 
службові записки 
1.1.5.Роботи з актуалізації інформації | Посадові 100 Крук І.В. 
в комутаційних шафах зобов'язання Свистун А.О. 
1.1.6. Демонтаж/монтаж(відновлення) | Посадові 100 Крук І.В. 
ліній СКС на час проведення ремонту | зобов'язання Артамонов В.М. 
в приміщеннях. Анохін О.І. 
Лук'янюк О.В. 
1.1.7.Опрацювання та виконання Посадові 100 Крук І.В. 
заявок від підрозділів на усунення зобов'язання Артамонов В.М. 
несправностей елементів СКС. Анохін О.І. 
Лук'янюк О.В. 
1.2.Розвиток 
1.2.1.Розробка технічного рішення С\з від 26.07.22р. за 
щодо побудови мережі у корпусах 3 | №448-8 Яковенко Ю.А. 
(Відділ енергозбереження та (В.О.Головченко), 100 Андрущенко Ю.Ю. 
ефективності, цех 11) та 14 (цех 38). | 15.08.22р. за №011- Вальчук С.В. 


168 (О.Ю.Канцир), 
16.08.22р. за №438- 


Іляшенко В.В. 


